Mgr Józef 


BACZYŃSKI 


NAJDROŻSZY MĄŻ, SYN, OJCIEC I DZIADZIO 


b. radca prawny Sp-ni Obuwniczej Krak, Sp-ni Mieszkaniowej im. T. Kościuszki w Krakowie, 


Sp-ni Ogrodniczej w Proszowicach, 


przeżywszy lat 58, po krótkiej a ciężkiej chorobie, zmarł dnia 3 sierpnia 1985 r. 


NABOŻEŃSTWO ŻAŁOBNE przy zwłokach odprawione zostanie we wtorek 6 sierpnia 1985 r. 
o godzinie 15.00 w kaplicy na cmentarzu Salwatorskim, po czym nastąpi wyprowadzenie zwłok 


na miejsce wiecznego spoczynku, o czym zawiadamiają pogrążeni w głębokim smutku i żałobie: 


ŻONA, CÓRKI, ZIĘĆ, WNUCZKA, MATKA I RODZINA 


